


Technische Daten 


Stromart: 
Netzspannung: 
‚Antrieb: 
Leistungsaufnahme: 
Gleichlauf: 


Plattenteller-Drehzahlen: 


Störspannungsabstand: 


Tonabnehmerkopf: 


Verstärker: 


Lautsprecher: 
Netzsicherungen: 


Kontroll-Lampe: 
Maße: 
Gewicht: 
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Ausgabe 1111 


Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 
110, 150 oder 220 Volt umschaltbar 

zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor 

ca. 60 Watt 

gemessen mit EMT 420 gehörrichtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler 

mit Plattenteller 21 cm Ø max. + 0,25% 
mit Plattenteller 24 cm Ø max, + 0,20% 
78, 45, 33/5 und 1622 U/min 

bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012 

100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db 

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmer- 
systeme mit 1⁄2" Befestigung 

Standardausrüstung: 

Tonabnehmerkopf O 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem 

CDS 620 / 4 / 45 

2x2- stufig, 2 x 4 Watt 

Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125 

2x5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegel 

für 220 V: 300 mA mittelträge 

für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge 

Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A 

545 x 380 x 210 mm 

13,3 kg 
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Ersatzteile 


(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 




















Pos.-Nr. B-Nr. | Bezeichnung Ди 
1 
1 HHK 3/8 | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8 2 
2 galto | Scheibe, -oo t a зи Сәфи 8 6 
3 12A-312 Aufnahmefeder . . . ..... 7 we 1 
4 21A-6 Sehallplattenhalter . . . о... әкән 1 
Б 21 A-U4 | Aufnahmedorn kpl. . . . . . - 3 1 
6 SS 4/15 Senkschneidschraube DM 4x15 . . . ....... şə 1 
m 10-25 Dual Schild 2 s: SL = 1 
8 26A-9 Gitterrahmen . ләл. 14 
9 M3/4b Sechskantmutter M 3 . . 22.2... 12 
10 26H -12 NK N 4 a. E b: 2 
1 26H-16 Biftrchefollen? ә səv a sonam. 2 
12 22B-U6 ә О АДИ ИДИ РС ЕА АНЫ 1 
13 HHK 3/10 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10 24 
14 21С-28 БЛӘ АЛ ИН аны ин исан О ӘРИ 1: 16: 6 
15 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) . . . . ......... 4 
16 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . . . 222 - 4 
17 M3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbofestigung) 12 
18 25K-10 Abdeckrahmen .......... er 1 
19 33D-13 | AnschluBschild (an Anschlußplatte) ......11 1 
20 33D-14 | Sicherungsschild (an Anschlußplatte) . . . . . . 2. 1 
21 LSHK 3/35c | Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35 4 
22 25E-46 | Unterlegscheibe n &. 2 e aa N ə 12 
23 26-18 Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter) . . . . . 1 
23a 4123/4c Hohiniet 3 x 0,3 x4 (für Flanschsteckdose) 4 
24 LSK 3/15а Linsensenksehraube mit Kreuzschlitz AM 3 х 15 2 
25 3,2/8/1,5St SE N. k 2 
26 33Y-9 Lautsprecherleitung, 3-adrig x 1 
27 33Y-10 Tonabnehmerleitung = .. ... ..... 2 
28 M3/4 Sechskantmutter M3 ........... 9 
29 25K-U21 Taste kpl. (Koffersehlo8) . . . . . . . Gə arı 4 
30 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . . 2.2... . 4 
31 M3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
32 22F-7 Bodenniet für Lautsprecher . . . , , ..... 4 
33 32/8/05 St Scheiben ns sis... a 5 8 
34 M 3/4 Sechskantmutter M3 ......... 9 
35 LSHK 3/35 с Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 351 4 
36 26-18 Zweispitzniet 3 x 14 . . . . . ....... 4 
37 3,2/7 / 0,5 St Sohslba qısadı səm rəb Soyma, 6 
38 25E - 46 Unterlegscheibe . . . . . . ....... 12 
39 4124/7a BohmletiA 49904x T 3/y-y ar ser ed 4 
40 22F-7 Bodenniet für Lautsprecher . . . . . . . ... 4 
41 HHK 3/10 Halbrundholzsehraube mit Kreuzschlitz 3 x 10 24 
42 21 C-28 Scharnier“? EZ Lİ ə A xaşa A 6 
43 261-18 Oval-Lautsprecher . . . .. . .. ... 2 
44 261-Ј14 Lautsprecherwand kpl. . ....... ә 
45 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . ........... 4 
46 M 3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
47 26 L-19 Pabatift, 2... 4 «beleben 4 
48 25E-46 Unterlegschebe = сә Be 12 
49 LSHK 3 / 25 с Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 25 8 
50 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloğ) . . . . . .. ... 4 
51 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloğ) . . . . . . ... 4 
52 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . ....... 4 
53 M 3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
54 26L-19 Papua vs ıı A 4 
55 26L-U14 Lautsprecherwand kpl. . o 2222 2. ız 
56 LSHK 3/25c Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 25 8 
57 25E-46 Unterlegechölbe =. A 33-ə adal 03 12 
58 21C-28 Schamiar əə ə Елә ie 6 
59 HHK 3/10 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10 24 
60 21A-U12 Kabeltachtkpll, 1... 462 ə aaa ЈЕР 1 
60a LSHK 3/136 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 
(farKabelfach) n. 1, anı али 2 
61 21A-49 Schieber (für Kabelfach) . . . . . . .. 1 
62 HH 2,7/7d Halbrundholzschraube 2,7 x 7 . . . ... 2 
63 26М-Ј1 LEONOR EDL 3 та ә ааа qalə, adə. 1 
64 21А-52 Kabel-Durchführung we er aa 4 
65 26A-9 Giteahmən: "0 2.10. фили “Tao s 20.0 14 
66 4124 /7a Нәјә OA KT ee 4 
67 HHK 3/10 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10 24 
68 21С-28 ЗА ərsəyə S ил 6 
69 33Y-3 ЕА СС ДИ АР зил тук 3 1 
70 23/4а Zylinderschraube АМ 3 x 4 
(für Befestigung des Abschirmbleches) . » . . 2. . 14 
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Ersatzteile (Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 











Pos.-Nr. B.Nr. Bezeichnung le | 
GAT K 100/125/20 Kondensator 100 pF, 125 V, 20% 2 
© 2 K 10.000 / 125 / 20 Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20% . < fe 2 
C4 K 10 000 / 125 / 20 Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20% . 7 esi 2 
С5 K 22000 / 125 / 20 Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20% 2 
С 6 K 4700 / 500 / 20 Kondensator 4 700 pF, 500 V, 20% 2 
o K 220 / 125 / 20 Kondensator 220 pF, 125 V. 20% 2 
C 8 K 47/500 / 20 Kondensator 47 pF, 500 V, 20% 2 
сә К 1500 / 500 / 20 Kondensator 1 500 pF, 500 Ҹ, 20% 2 
C 10 KEis 50/12 Elyt-Kondensator 50 uF, 12 V . . 2 
C 11 K 22.000 / 125 / 20 Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20% 2 
C 12 K 1000 / 125 / 20 Kondensator 1000 pF, 125 V, 20% 2 
C 13 K 10 000 / 125 / 20 Kondensator 10.000 pF, 125 V, 20% " 2 
С 14, 15, 16 KESI 100+50+50 / 350 Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 uF, 350 V 1 
R1 W 47 K/0,3/10 Widerstand 47 КОһп, 0,3 W, 10% 2 
ад W 2,2 M/0,3/10 Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W, 10% ə. 2 

Аз W 1,2 K/0,3/10 Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W, 10% ә | 2 | 
R 4 W 680 / 0,3 / 10 VViderstand 680 Ohm OWEN er er 2 
R5 W 220 K/0,3/ 10 Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10% . z 2 
R 6 W 100 K / 033 / 10 Widerstand 100 KOhm, 0,3 W, 10% 2 
R 7 W 680 K/03/1 Widerstand 680 KOhm, 0,3 W, 10% 2 
R 8 MEE K/0,3/10 Widerstand 1 KOhm, 0,3 W, 10% 2 
R 10 | W 220 K/0,3/10 Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10% . 2 
R11 W 22 K/0,3/10 Widerstand 22 KOhm, 0,3 W, 10% . 2 
R 12 W 47 K/03/10 Widerstand 47 KOhm, 0.3 W, 10% 1 

W 180/1/5 Widerstand 180 Ohm, 1 W. 5% 2 | 




















Ersatzteile 


(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 























Anzahl 

Pos.-Nr. B.-Nr. Bezeichnung pro Gerät 
101 33D-U11 Trafokabel 6-adrig kpl. en, 7 1 
102 33D-12 HalSDUBSI el суи. ee ИН 1 
103 LSK 3/15a Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz АМ 3x 15 2 
104 3,2/811,5 St Schober səsi 2 ER. ел ЈИ 2 
105 4024 | 23 Netzsicherung 300 mA mitteltrage . . . . . sa 1 
106 33D-U5 Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler . 1 
107 25K-11 Abdeckscheibe u... 3... a Dag 1 
108 4024 / 24 Netzsicherung 600 mA mittelträge . . . . ... . . - 1 
109 L3/4a Linsenschraube AM 3x4 .......... 2 1 
110 2,4 | 6 | 0,3 Ps SBEN E S iea En 1 
111 33Y-U6 Anschlußrahmen kpl. . . .. .. . . . ... ә 1 
112 4019/3 Flansch-Steckdose 5-polig ......... ə 1 
113 4019/2 Flansch-Steckdose 3-polig . . . . кн 3 
113a 33Y-9 Lautsprecherleitung, 3-adrig . . . . . .. . . ....... 1 
113b 33Y-10 Tonabnehmerleitung . . . . . . . .... . . ....... 2 
114 4009 / 2 Lötösenleiste &telllg_ . , . . ти әл ... 1 
115 4025 / U 24 Ausgangsübertrager El 48 ............ 2 
116 23/4а Zylinderschraube АМ 3 х 4 (für Ausgangsübertrager) 14 
117 21А-52 Kabel-Düröhfühkung: Tos ләк er dee 4 
118 33Y-U2 Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren 1 
119 Z3/ad Zylindersehraube AM 3x 4 (für Halteplattenbefestigung) 14 
120 4173/8 Röhrenhaltefeder 7. сл . = 2 
121 4026 / 7 RONEL am una АК N... 2 
122 4011/13 Noval-Röhrenfassung . . . . .... kün. = 2 
123 4011 / 10 Lötstützpunkt, aufsteckbar . . . . . . . . . . e 2 
124 4173/8 Röhrenhaltefeder . . ..... ....... lk 2 
125 4026 / 7 АС МГ ттр, 2 
126 4011/13 Noval-Röhrenfassung . . . .. ....... "as 2 
127 4011 / 10 Lötstützpunkt (am Röhrensockel) . . . . . ..... 2 
128 33Y-12 Vyarmeabisitbisoh” zr илик Елә 1 
129 33Y-U4 Erontplatte:kplz. ren s See 1 
130 4022 / 55 Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler) . . . . 1 
131 4022 / 56 Tandem-Potentiometer 2 x1,3 MOhm pos. log. 

(Lautstärkoraglen) e ee. ə | 1 
132 z3/4d Zylinderschraube AM 3x4 ............ 14 
133 25С-54 Fitering für.Diehknopfir ә 07 аг a Б 
134 37A-U8 Erehknopfikpl 55. Каи ee. R 5 
135 G3/6b Gevvindestift M 3x6 (| 5 
136 M 3/3d Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf) . . . 5 
137 4022 / 58 Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. 

(Bebregləri : . MOB AN arı 1 
138 4170/9 Höhreehellesuny“>e. asaq A a əəə 1 
139 z3/4d Zylinderschraube AM 3x4 ......... $2 14 
140 26 M-10 Typenschild, .. a5 ил иә мк ту: 1 
141 4022 / 57 Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. 

(Hiöhenregler) мәк Ws: 1 
142 4011/7 Selen-Gleichrichter B 250 С 125 . ......... 1 
143 4172/9 Tamperfassung 210: 2 Weyer 1 
144 4022 / 52 Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig è 1 
145 23/44 Zylinderschraube AM3x4 ............ 14 
146 4013/ 14 ‚Glühlampe; E10, 7 VDS Ди a 1 
147 330-16 ə aose or ә на N e A, 4 
148 2 4|35а Zylinderschraube АМ 4Х35 ............ 4 
149 330-5 Distanzmutter (für Netztrafo) . . . . 25.22. 4 
150 Z4l5a Zylinderschraube AM 4x5 ............ 4 
151 23/10а Zylindersehraube AM 4x10 ............ 2 
152 4025 / U 32 iNəfztraro kol/t o ӧнә RAR a a 1 
153 4025 / U 34 Siebdrossel El 42/14 .......... или. 1 
154 2 4/35a Zylinderschraube АМ 4 х 35 ............ 4 
155 33A-U7 ЫаһКабатирәәинк хәтәр әмлик тили 1 
156 12A-325 Каһејвоһәә ....... s nəsə o 1 
157 Z 3/4d Zylinderschraube AM 3x4 ............ 14 
158 33Y - Ausf. A Verstärker V 26 kpl. ........... = 1 
159 21A-52 Durehfdhtung: .—. — 7 T Ути мәни Er 4 
160 4025 / U 24 Ausgangsübertrager El 48 ......... : 2 
161 23/44 Zylindersehraube AM 3x4 . 222 - 14 
171 25F-8 Bezugstoff, anthrazit Srp av YUR 
172 25F-10 Bezugstoff, perweißB . . . . . . . ..... 
173 261-14 Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung) 
174 SN 3/12a Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 

(für Tasten, Winkel und Traggriff) ... 2 2.2.2... - 13 
175 SN 3/20 Senkschraube mit Nasen M 3x 20 (für Lautsprecher) 8 
176 26M-D1 Bedienungsanleitung . . . 22 .. .. . . . . ..... 1 
177 26L-U18 Verpackungskarton kpl ............. 1 






































Pos.-Nr. BNr. Bezeichnung Кил 
7 HHK 3/15 Halbrundholzsehraube mit Kreuzschlitz 3 x 15 4 
72 21 A-31 Stollen für Kofferboden . . әкән" 3 
73 37A-U8 Bü ә ә ne sisə s a 5 
74 25 C-54 İ" man... 0... 5 
75 G 3/6b Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf) . . . . . .. .. = 5 
76 M 3/34 Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf) . . .. .. . . . - 5 
77 261-9 Abdeckung (Blende für Bedienungsknöpfe) . . . . - 1 
78 LS 4/10e Linsensenkschraube mit Zapfen 4 x 10 x 4 

(für Verstärkerbefestigung) . . . . . - . - . . ... 4 
79 25 E - 44 Unterlegseheibə . . . . . . . . . . . 0.08 4 
80 26H-15 Һарај ee gəlsə ə 1 
81 4694 /6 Sperrscheibe 6, lösbar би, Leuchtstab) . . . . . . . 1 
82 26 К-21 Баас КР ән 2. 1 
83 26 K - 20 -pi TST ce 2 АД 1 
84 26K -22 Ose (Traggriffblende) . . . . .. ...... .. .... ... . 2 
85 41A-248 5 2 3 E av 1 
86 4124/7a КОР АД ит ai ики ијини 4 
87 HHK 3/15 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15 4 
88 26C-U16 Lautsprecherkabel kp. . . . . . кән нә 1 
89 4012/17 Zwergstecker, elfenbein . тр... 2 
90 4012/17 Zwergstecker, elfenbein m N NA 2 
91 4012/18 Zwergstecker, rotbraun 2.2.2220. 1 

Fig. 2 
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Technische Daten 


Stromart: 
Netzspannung: 
Antrieb: 
Leistungsaufnahme: 
Gleichlauf: 


Plattenteller-Drehzahlen: 


Störspannungsabstand: 


Tonabnehmerkopf: 


Verstärker: 


Lautsprecher: 
Netzsicherungen: 


Kontroll-Lampe: 
Maße: 
Gewicht: 





Ausgabe 1111 


Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 
110, 150 oder 220 Volt umschaltbar 

zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor 

ca. 60 Watt 

gemessen mit EMT 420 gehörrichtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler 
mit Plattenteller 21 cm Ø max. 5% 

mit Plattenteller 24 cm ( max. ‚20% 

78, 45, 33/5 und 16% U/min 

bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012 

100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db 

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmer- 
systeme mit 1⁄2" Befestigung 

Standardausrüstung: 

Tonabnehmerkopf О 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem 

CDS 620 / 4 / 45 

2x2-stufig, 2x4 Watt 

Bestückung: 2x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125 

2x5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegel 

für 220 V: 300 mA mittelträge 

für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge 

Röhrenlampe E 10, 7 V / 0.3 A 

545 x 380 x 210 mm 

13,3 kg 
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Ersatzteile 


(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 




















Pos.-Nr. B.Nr. Bezeichnung BE 

1 HHK 3/8 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x8 . . . . . 2 
2 32/7/058$t Schelb® un si iə üs atdi, fı ailən ir ame 6 
3 12A-312 | Aufnahmefeder ................. 1 
4 21A-6 Sehallplattenhalter . . . ............ 1 
5 21A-U4 Aufnahmedorn kpl. ............... 1 
6 SS 4/15 Senkschneidschraube DM 4x15 . . ....... 1 
7 10-25 Düsl:Sehild әәаса вәлә gi gs göl 1 
| 8 26A-9 Gitierrahmen səsə 054 ə... 14 
9 M 3/4b Sechskantmutter M3 . ........... 12 
10 26H-12 WINKOIE за pr 33 oz em arm SUİ 2 
11 26H-16 BETERSİƏİİB cin miz ASİR mean ә ааа 2 
12 22B-U6 Haltsbandikpl:_ + «4 u ss ame pz a 263316 1 
13 HHK 3/10 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10 24 
| 14 21C-28 Shamil. ər = şə gala иә nn gin S кә 6 
15 25K-U21 Taste kpl. (Koffersehloğ) ......1.1.111 4 
| 16 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste ......... 4 
17 M 3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
| 18 25K-10 Abdeckrahmen .......... zə 1 
19 33D-13 Anschlußschild (an Anschlußplatte) . . . .. . . 1 
20 33D-14 Sicherungsschild (an Anschlußplatte) . . . . , . 1 
21 LSHK 3/35c Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35 4 
22 25 E- 46 Unterlegscheibo ................ 12 
23 26M-18 Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter) . . . . . 1 
| 238 4123/4c Hohlniet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose) . 4 
| 24 LSK 3/15a Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x 15 2 
| 25 3.2/8/1,58t Scheibe ...................2 2 
26 33Y-9 Lautsprecherleitung, 3- adrig də m. 1 
2 33-10 | Tonabnehmerleitung “Rs hu ə 2 
28 M 3/4 Sechskantmutter M3 . ....... 9 
29 25K-U21 Taste kpl. (Kofferschloß) 4 
30 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste a 4 
31 M3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) . у 12 
32 22F-7 Bodennlet für Lautsprecher . . ........... ... 4 
33 vəsi Әса ит ee x es 8 
34 M3 Sechskantmutter M3 .............. 9 
35 LSHK ssa Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35 4 
36 26L-18 Zuveispitzniet 3x 14 ............... 4 
37 3217105 St Seheibə wa sale. 6 
38 25E-46 Unterlegschebe ә 12 
39 4124|7а Rohrniet A 4x0,4x7 275 4 
40 22F-7 Bodennlet für Lautsprecher . . .. ... 4 
41 HHK 3/10 Halbrundholzsehraube mit Kreuzschlitz 3 x 10° 24 
42 21 C-28 Sehamlar ун ааа cək Şon RE 6 
43 261-18 Oval-Lautsprecher .......... 2 
44 26L-U14 Lautsprecherwand kpl. ......... 2 
45 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . . . . .. .. .. 4 
46 M 3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
47 26L-19 РЕА Ae A mu R 4 
48 25-46 Unterlegschebe  ................ 12 
49 LSHK 3/25с Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 25 8 
50 25K-U21 | Taste kpl. (KofferschloB) ...........1 4 
51 25K-U21 | Teste kpl. (Kofferschloß) . . 2222. 4 
52 25K-19 Verstärkungsfeder für Taste . . . . . , 4 
| 53 M 3/4b Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung) 12 
| 54 26L-19 |: . “pabatifi „on 0 a Lə zs sə 4 
| 55 26L-U14 Lautsprecherwand kpl, .......... 2 
| 56 LSHK 3/25c Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 х 25 8 
| 57 25E-46 Unterlegscheibe ............ 12 
58 21С-28 Scharnier ајә 0 XS 6 
59 HHK 3/10 Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x 10 24 
60 21A-U12 Kabelfach.Kpl: с̧әс 0.0 8.8 ün sis 1 

60a LSHK 3/13f Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 
(für Kabelfach) ............ 2 
İ 61 21А-49 Schieber (für Kabelfach) . . 2 2 2 222 2 1 
| 62 НН 27/74 Halbrundholzschraube 2,7 x7 ........... 2 
63 26M-U1 Eserkoffer o səs “ns nasse фа 1 
64 21A-52 Kabel-Durchführung Mə AS а. 4 
65 26A-9 Gitterrahmen . . . ......... Ҹә o əl ii S 14 
66 4124 /Ta Rohrniet A 4 x 04X7 ...... 4 
67 HHK 3/10 | Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10° 24 
68 21 C-28 Schamiiek srny srry вәс әрә 6 
69 33Y-3 Abechirmblech әл. 1 

70 Z 3/4d Zylinderschraube AM 3 x 4 

(für Befestigung des Abschirmbleches) 14 
























































Anzahl Preis pro 
Pos.-Nr. B.Nr. Bezeichnung are Sr BM 
71 | HHK 3/15 Halbrundholzschraube mit Kreuzsehlitz 3 x 15 4 
72 | 21A-31 Stollen für Kofferboden . . ........... . . ..... 3 
73 | 37A-U8 Drehknopf kpl. s . ............... 5 
74 25С-54 Filzring für Drehknopf . . ............ 5 
75 G3/6b Gewindestift M 3x6 (für Drehknopf) . . ... . ... . 5 
76 M 3/3d Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf) . . . . . . . . 5 
77 26L-9 Abdeckung (Blende für Bedienungsknöpfe) . . . . . 1 
78 LS 4/10e Linsensenkschraube mit Zapfen 4 x 10 x 4 
(für Verstarkerbefestigung) . . ... . . . . . ..... 4 
79 25E-44 Unterlegscheibe ..... ll... 4 
80 26H-15 Letielitsta ук xə wien 1 
81 4694/6 Sperrscheibe 6, lösbar (für Leuchtstab) . . . . . . . 1 
82 26K-21 Halteleder «ur = en әв ә dən səla ələ 1 
83 26K-20 Treğgriff mussen 1 
84 26K-22 Ose (Traggriffblende) . . ............ 2 
85 41 A - 248 Kabelhalter . әлә ләлә 1 
86 4124/7a Rohmiet A4x04x7 .............. 4 
87 HHK 3/15 Halbrundholzschraube mit Kreuzsehlitz 3 x 15 4 
88 26 C-U16 Lautsprecherkabel Pl. . 2222222200. 1 
| 89 4012/17 Zwergstecker, elfenbein . . . 2222222000. 2 
90 4012/17 Zwergstecker, elfenbein . . . . . . ләкә 2 
91 4012/18 | Zuergstecker, rotbraun . . .. . . . . .. . . . ... 1 
Änderungen vorbehalten Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme der fettgedruckten Preise, 
die als unverbindliche Richtpreise gelten. 
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. 
Fig. 2 
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Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl. 
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Ersatzteile (Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 

















вәс вә, | Beziehung EUR 

çı K 100/ 125 / 20 | Kondensator 100 pF, 125 V, 20% 2 
c2 K 10000 / 125 / 20 Kondensator 10.000 pF, 125 V, 20% 2 
C 4 K 10 000 / 125 / 20 Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20% 2 
Cs K 22.000 / 125 / 20 Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20% 2 
С 6 K 4700 / 500 / 20 Kondensator 4 700 pF, 500 V, 20% 2 
с7 К 220 / 125 / 20 Kondensator 220 pF, 125 V, 20% 2 
с 8 K 47/500/20 Kondensator 47 pF, 500 V, 20% 2 

C 9 K 1500 / 500 / 20 Kondensator 1500 pF, 500 V, 20% 2 | 

C 10 KEis 50/12 Elyt-Kondensator 50 uF, 12V ... 2 | 
cn K 22 000 / 125 / 20 Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20% 2 
C 12 K 1000 / 125 / 20 Kondensator 1 000 pF, 125 V, 20% . 2 
| C13 K 10000 / 125 / 20 Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20% . . 2 
| C 14, 15, 16 | KESI 100+50+50 / 350 Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 uF, 350 V 1 
R1 W 47 K/0,3/ 10 Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10% . - 2 
R 2 W 2,2 M/0,3/10 | Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W, 10% . - 2 
(Аз | W 122 K/0,3/ 10 | Widerstand 1.2 KOhm, 0.3 W, 10% . 2 
R 4 | W 680/0,3/ 10 | Widerstand 680 Ohm, 0,3 W, 10% . 2 
R5 W 220 K/0,3/ 10 | Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10% . 2 
[R6 W 100 K/0,3/ 10 Widerstand 100 KOhm, 0,3 W, 10% . 2 
R7 | W 680 K/0,3/10 Widerstand 680 KOhm, 0,3 W, 10% . . . . – 2 
R 8 W 1 К/0,3/10 Widerstand 1 KOhm, 0,3 W, 10% ..... 2 
R 10 | w 220 K/0,3/ 10 Widerstand 220 KOhm, 0.3 W, 10% . . 2 

R11 W 22 K/0,3/10 | Widerstand 22 KOhm, 0,3 W, 10% . 2 | 
R 12 W 47 K/0,3/10 Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10% 1 
W 180/1/5 Widerstand 180 Ohm, 1 W, 5% . . 2 

















Ersatzteile 
(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteileliste 1011) 
































Pos.-Nr. B.Nr. | Bezeichnung en en 
1 
101 33D-U11 Trafokabel 6-adrig kpl. . . . . . . . .. 1 
102 33D-12 Haltebügel ............ "əə 1 
103 LSK 3/15a Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x15 . . . 2 
104 32/8/158 Selbe азма ка әдәни he A 2 
105 4024 | 23 Netzsicherung 300 mA mittelträge 1 
106 33D-U5 Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler б 8 1 
107 25K-11 Abdeckschsibe . > ur ces nennen ne 1 
108 4024 / 24 Netzsicherung 600 mA Htelragə: 1 
109 L3/4a Linsenschraube AM 3x4 1 
110 2,4 / 6 | 0,3 Ps Scheibe . 2” 1 
111 33Y-U6 Anschlußrahmen kpl. 2 ə si 2 1 
112 4019 /3 Flansch-Steckdose 5-polig 1 
113 4019 /2 Flansch-Steckdose 3-polig 3 
113a 33Y-9 Lautsprecherleitung, 3-adrig 1 
113b 33Y-10 Tonabnehmerleitung 2 
114 4009 / 2 Lötösenleiste 8-teilig 1 
115 4025 / U 24 | Ausgangsübertrager El 48 . 2 
116 Z 3/4d Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager) 14 
117 21A-52 Kabel-Durchführung . . . 2 кн 4 
118 33Y-U2 Halteplatte kpl. mit VViderstanden und Kondensatoren 1 
119 Za/ad Zylinderschraube AM 3x 4 уд ә. 14 
120 4173/8 Röhrenhaltefeder 2 
121 4026 / 7 Röhre ECL 86 2 
| 122 4011/13 Noval-Röhrenfassung 9 2 
| 123 | 4011/10 Lötstützpunkt, aufsteckbar . . . 2 
124 | 417318 Röhrenhaltefeder вә 2 
125 4026 / 7 Röhre ECL 86 2 
126 4011/13 Noval-Röhrenfassung . 2 
127 4011/10 Lötstützpunkt (am Röhrensookel) 2 
128 33Y-12 | Wärmeableitblech 9 1 
129 33Y-U4 Frontplatte kp. 2. 1 | 
130 4022 / 55 Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler) 1 
131 4022 / 56 Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log 
(Lautstarkeregler) . : 1 
132 23/44 Zylindersehraube АМ 3x4 14 
133 25 С-54 Filzring für Drehknopf . . 5 
134 37A-U8 Drehknopf kpl. >... 5 
135 G3/6b Gevvindestift M 3 x 6 (für Drehknopf) 5 
136 M 3/3d Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf) 5 
137 4022 / 58 Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. 
(BaBregler) ............. da 1 
138 4170/9 Rohrschelle . . ..... gilə Bud: oa oli Ze 1 | 
139 Z 3/44 Zylinderschraube AM 3x4  . . . , , . Genre 14 
140 26M-10 Typenschild „22202. Bari 1 | 
141 4022 /57 Tandem-Potentiometer 2 х 10 MOhm zə Klog 
(Höhenregler) . . ....... 1 
142 4011 /7 . Selen-Gleichrichter B 250 C 125 ин 1 
143 4172/9 kampatlsseung Е10 caso сәзә zen“ 1 
144 4022 / 52 Netzschalter mit Zentralbefestigung; 24 -polig R 1 
145 Z3/4d Zylinderschraube AM 3 x 4 . 14 
146 4013/14 Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A мә 1 
147 330-16 SR UB. 4 
148 Z 4/35a Zylindersehraube AM 4x 35 . . . ... ..... .. 4 
149 33D-5 Distanzmutter (für Netztrafo) . . 22 2222 262 + 4 
150 24|5а Zylinderschraube АМ 4x5 ` 6 9-8 4 
151 Z 3/10a Zylinderschraube AM 3x10 ............ 2 
152 4025 / U 32 Netztrafo kpl. . . . . ... 252055-5 1 
153 4025 / U34 Siebdrossel EJ 42/14 ......... EEE 1 
154 zZ 4/35a Zylinderschraube AM 4 x 35 . . ... . ............ 4 
155 33A-U7 Netzkabel kpl. . . кк ә 1 
156 12A -325 Kabelschelle . . “ә osiy ә 1 
157 23/48 Zylinderschraube AM3x4 2..... 033 14 
158 33Y - Ausf. A Verstärker V 26 kpl. . o . . .. .. ..... N 1 
159 21 A-52 Durchführung . . 22 - ә 4 
160 4025 / U 24 Ausgangsübertrager El 48 . . . ..... — 2 | 
161 23/4а Zylinderschraube АМ 3x4 TEET Tr 14 
171 25F-8 Bezugstoff, anthrazit . . . . . . . . gar 5 
172 25-10 Bezugstoff, perlvvelb . . ен 
173 261-14 Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung) 
174 SN 3/12a | Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 
| (für Tasten, Winkel und Traggriff) ................. 13 
175 SN 3/20 | Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher) . 8 
176 26M-D1 Bedienungsanleitung . . . ләк лә 1 
177 26L-U18 | Verpackungskarton kpl. 1 








